378      VOtiTES INARTICULEES —  RELATION ENTRE LEUR FORME ET LES CHARGES
t. 5. — Insuifisance des observations faites sur les voiites. —
D'observations continues, — j'entends pendant plusieurs ann6es, — sur une voute, je n'en sais pas.
Comment, depuis sa pose sur le cintre, s'accroit jusqu'au de"cinfcremcnt, puis jusqu'a I'achevement de 1'ouvragc, le travail d'un voussoir ; comment il varic ensuite avec les surcharges, la temperature, le soleil, I'imbibilion ; comment, en un mot, a un moment quclconque, travaille chaque point d'une voufcc, — tout cela nous ne le savons pas beaucoup mieux que les inge-nieurs de Trajan.
II y a plus de 2000 ans qu'on fait des voutes, et Ton n'a pas encore un apparcil simple, pratique, sur, a mettre en toutes mains, permettant a touto epoquc de mesurer le travail, non pour de courtes periodes : decintrement, passage d'un train (ces instruments-la, on les a), 37bls mais apres des amides.
Si on avait un « barometre » enregistrantcontinuement les pressions en chaque point d'unc voute, on n'imaginerait plus, on saurait.
.  § 3. — QUELQUES AUTRES INDICATIONS
DE u ELASTICITY DES MAQONNERIES
Art.   1.  —   Chute   des  arches   du  pont de  Vernon'"1. —   Lc>
1-i- octobre 1870, on fit sauLer 1'arche de rive gauche du pont de Vernon sur la Seine. Les piles voisines s'inclinercnt 1'une apres Tautre vers la rive gauche, laisserent tomber les arches, puis se rcdrcsseront, et reprirent a pen pres Jour ancienne position, avec si pen d'avaries qu'on appuya surelles les nouvcllcs voutes.
Art. 2. — Oscillations des phares sous les coups de vent. —
Les tours des phares oscillent sous les coups de ventcornme des tiges encastrdcs a leur pied 3B.
37 bis. — Recemmenl,  M. Mesnager, Professeur & J'Kcole des  Ponls el G'haussee.s, a rcmlu visihles, ii 1'aide do la double refraction, les lignes d'egal iravail, dans un modelo i-6duil en vcrre.
Annalcs des Pouts et Chauss6es, 1913, juillet-aout, p. 135,
. 38. — 7 arches en anse de panier de S"'25 dc fledie, 2Gra d'ouverLure pour los 5 arches conlrales, 2Mm pour les deux arches de rive ; piles de 3'"50 d'epaisseur aux naissancos J'ondccs sur pilotis. Ponl conslruit en J 858-1 862.
Annales des Pants et Chaussfies, 1874, 2' semestre ; « Pont de Vernon » M. Picqucnot.
39- — Voici quelques displacements observes : Phore                                     construit en :
de 1'Ile Vierye
(Ancien et nonveau)
de la Canche de Calais
de la Coubre                        Pierre  calcaire  de  moyenne qualite,  de petit
appareil.
des Baleines                         Pierre  de taille calcaire  dc bonne qualit6, de
grand appareil.
de Bai'fleur                           Pierre de taille granitique de moyenne qualite,
de grand appareil.
du Planter                            Maconnerie brute de moellons calcaires de tres
bonne qualite, — plus 6paisse et beaucoup plus rigide que les precedentes.
IVfaconnerie brute en moellons de granit avec parements ext6rieurs en pierre de taille granitique. Briques   tendres   de  m6diocre  resistance,  peu £paisses. Tour tres 16gere avec cassurc g6nerale de haut en bas.
Briques tendres. Cassure generate de haut en bas. Annales des Fonts et Cliauss6cs, i™ trimestre 1905, p. 34 : « Oscillations des Chef du Service central des Phares et Ballses.
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lours de phares », par M, Ribiero
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, Tng6nieur en'equilibre des voutes », J. Dupuit, Paris, Dunod, 1870, p. 185.-iujrui mtfr |i.it.i|,rt»
